STEFAN REUSS 


inżynier — adjunkt c. k. kolei Państwowej, 


przeżywszy lat 46, po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony sw. O PARE SZW Panu 

dnia Il Lipca 1890 roku. jura "Wy ‚so 6. 

W smutku pozostała wdowa wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, oral Trisomy ch 

i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Niedzielę dnia 13 b. m. o godz. 
5-tej popołudniu z domu pod l. 44 przy ulicy Szlak wprost na cmentarz. 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 


